المراجعة النهانية فى المسائل كيمياء الثانوية العامة 
|1| اجريت معايرة 20 ملليلتر من محلول هيدروكسيد الكانسيوم .(0011)') باستخدام حمض 1101 0,5 مولارى 


وعند تمام التفاعل استهلك 25 مللياتر من الحمض احسب تركيز ي(8)011©. الحل 
211:0 + يموع +م011)مده 
مول امول 
3 
لتكت 3*2" 25«وم 
1 2 ؟ٍِِ 
25 * 0,5 
حار للح 03125 مول/لتر 
20 


|2] أوجد كتلة هيدروكسيد الصوديوم المذابة فى 25 ملليتر والتى تستهلك عند معايرة 15 ملليتر من 
حمض الهيدر وكلوريك 0,1 مولارى عنما يأن [1 - 11 ,16 - 0 ,23 - دلال] 
” الحل 
المعادلة الموزونة 11,0 + [6ولة ‏ ج- [[يلا + 1101 
انل ماضن 
0 02 


رام 
كتئة المول ‏ > 0,06 * 0,025 :40> 0,06 جرام 


|3] مخلوط من مادة صلبة يحنوى على 
من 0,1 مولارى حمش هيدر وكلوريك. 


د الصوديوم وكلوريد الصوديوم. لزم لمعايرة 0.1 جرام منه حتى تمام التفاعل 10 ملليلئر 
هيدروكسيد الصوديوم فى المخلوط. لا لاركلء 23:0 د من 


0+ 61خ جل ) 
الك لقي 
1 


عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم > 0,001 مول 

كتلة | مول من [20011] > 23 

كثلة هيدروكسيد الصوديوم فى المخلوط ١‏ > كتلة المول »« عدد 
0 


انسبة هيدروكسيد الصوديوم فى المخلوط 2 


4 | مخلوط من مادة صلبة يحتوى على هيدروكسيد الصوديوم وكيريتات 
ملليلئر من 0.1 مولارى حمض الكيريتيك. احسب نسية هيدروكسيد الصوديوم 
اللي 


رم لزم لمعايرة 0,2 جرام مله حتى ثمام التفاعل 12 
لط 16.1211 23,0 دمخ] 


قاعدة 


ملا بر0قينة ج-س- ‏ روكرقل + المماحة عد توا في المطللة 
عدد مواات هيدر وكسيد الصوديوم > 752 عدد مولات حمض الكبريتيك 0 
لقثنة المونية لبيترركسي لمر 2 )ا التركيز 6 الحجم باللثر 

كتلة مدر وكسيد الصونيدم_ - 2 ]3 60.1 0,012 “كتلة | مول من [011سح] > 23 +16 + | 02د جم 

40 
كتلة هيدروكسيد الصوديوم فى المخلوط - 0,94 جم 
: »100 
نسية فيتروعسيد الصوديوم فى مقاوط ح .26 ل 96472 


أ/ سليمان الحكيم )00( 011070973 


المراجعة النهانية فى المسائل كيمياء الثانوية العامة 
|5 | مخلوط من مادة صلبة يحتوى على هيدروكسيد الصوديوم وكبريتات الصوديوم. لزم لمعايرة 0.2 جرام منه حتى تمام التفاعل 12 
اود جه يجاوع تاي ايجار درسي بياج توب هجاوا 1 16,11 ع 0 ,ته د من 
للم 


20 1ر50 روا جنم بكرا + مساج 0 
عدد مولات هيدر وكسيد الصوديوم - 2 عدد مولات حمض الكبريتيك -5- 
”220 المولية لبتررتسيد المرتييج” - 2 ١‏ التركيز 6« الحجم بللتر 


أكتلة هيدر وكسيد الصوديدم__ - 2 ]3 0.1 ]3 0,012 ٠.٠‏ كتلة [ مول من [8-011] > 23 + 16 + 40-1 جم 
40 


اكتلة هيدروكسيد الصوديوم فى المخلوط > 0,94 جم 
نسبة بوبم ف المخلوطح الله +_ستكت 3 


6 | اضيف تدر من سحلول كريوثات الصوديوم 1.موثر الى لت ين مطول حمض الهيدروركلوزيك 0,4 مولز .ما نوع المحلول ؟. 
و ماهى المادة الزائدة ؟. و كم مول مثها زائدا ؟. 


يه + هراز + او د من يتيج 
كمية الخمض - اعلا - لك 02 


1 ذا» 
كمية الظوي ‏ - 
نا 


يتضح ان عدد مولات القاعدة أكبر من عدد م.ولات الحمض المحلول قاعدى . 
المادة الزائدة هى القاعدة . اعدد المولات الزائدة. «تم- 2رم- 


1 مول . 


|7 إحسب تركيز حمض الهيدروكلوريك الذي يتعادل 25 +التر منه 84/إجرام من ييكريونات الصوديوم 
0 + يلل + مولز جد اعلل؛ رمعالماة 1 0 
الكتلة 35 
إلات بيكربونات #3 فيهسا - اموسوريا 
عدد مولات بيكربونات الصوديوم جم ا اميه مول] 
.عدد مولات القلوي ولا يار جه وال » كدوره. 
9 ليها 5 ١‏ 
ناوسا 000 


3 
|8 | أضيف 100مللتر من محلول حمض الكبريتيك تركيزة 0.2مولر الى(100مللتر بن محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزة 0,2 مولر (1) 
ما عد مولات الحمض والقلوي المستخدمين ؟. 


(2) احسب عدد مولات الحمض المتيقية يدون تفاعل ؟ / 7 
(3) ما التركيز المولاري لحمض الكبريتيك في الخليط المتكون بعد اننهاء التفاعل ؟ ب 
21:0 يروكريم منس- روورزز ب المنحة ِ 1 6 


عدد مولات الحمض - التركيز 7 الحجم باللتر- 0,2 26 0,1 - 0,02 مول -- 
عد مولات القلوي - التركبز 6 الحجم بالثتر - 0,2 36 0,1 - 0,02 مول 


5 ولأءر 21 عدد مولات الحمض المتفاعطة__- ...0,2 * 0,1 
10 7 1 9 2 
عدد مولات الحمض المتفاعلة - 0,01 مول عند مولات الحسش المتبقية ‏ 0,2 - 0,01 2 0,01مول 

_ __عدد مولات الحمض المتيقية. لنان 
[3) التركيز المولازي للحمض - 5 -0,05 مولر 
2 2 الحجم الكلى بتر 62 0 


]/ سليمان الحكيم )2( 01100973 


المراجعة النهانية فى المسائل كيمياء الثانوية العامة 
|9 | إذا كاقت كتلة عينة من كلوريد الباريوم المتهدرت (102:1:.811:0) هى 2,6903جم وسخنت تسخيناً شديدأ إلى أن ثبتت كتلتها 
فوجدت 2.2923 جم احسب النسية المنوية لماء التبلر من الكلوريد المتهدرت 
ثم أوجد عدد جزينات ماء التبلر وصيغته الجزينية. [137 - « ,35.5 - 01 ,1 - 11 ,16 - 0] 
الحل 


اكتلة ماء التبلر - الكتلة الأصلية .- الكتلة المتيقية _ > 2,6903 - 2,2923 - 0398 جم 


في كتلة المادة *: 100 338 * 100 
.- .لماء الت - دح - -- -- حرا د ا د 
النسبة المنوية لماء التبلر 0 1 نياك 
110 القت 
8 جم 3 جم 
12 + (ل*16) 18 (131-1) + 35520 
39# - 18 - 0,022 23 + 208 - 0,011 
+ 2-0011 لللتشسلك! ها 


لكلوريد الباريوم المتهدرت هى [211:0 . 13:615] 
ن السركب ه2011 68 حرام من ليزي لتكوين (0 لسر ) فسا قيمة ( م ) 


الصيفة الجزينية(():611.ا7<). 


|١١|‏ أضيف محلول كبريثات الصوديوم إلى محلول كلوريد الباريوم حثى ثمام ثرسيب كبريتات الباريوم وثم فصل الراسب بالترشيح 
والتجفيف فوجد أن كتلنه - 2 جم احسب كنلا كلوزيد الباريوم فى المطول. .[137 - «ة! ,353 - 01 , 32 - 16,5 - 10 


رم كيماة + لتكلا 


276 0 ( 
إحسب: 1- خظة كلوريد الصوديوم . و سب قارلاسدا 
الحل : اول : المعادلة 9 
ص جد وبنة 
امول امول 
ل ا سنن 
468 اكتلة كلوريد المسوديوم 
عتنة تتوزي وتوم ...#5 + تمد كور - ووم وام . 
كد14 
-- ثانا : المعادلة : 01 لسن 0ه 
1 مول ١‏ مول 
355 جم 8 +ككة- كتها جم 
كتلة الكلور 468 جم 
كتلة الكلور - عع - هه - 4داراجم 
435 
44ن1 »و0 
انسبة الكلور فى العينة - 7 - امه 


/ سليمان الحكيم )3( 0110073 


3) إحسب قيمة ثابت الاتزان للتفاعل الإنعكاسى الآتى : بمبو) حبحح نزز1اة + ورا 

إن علدت أت التركيزات الجزيية عند درجة 400 تلى كن كما يلى' 5 قله د اا , قد وال تلديم 
تنه  -‏ _ إسمة_ - النلاك 

1.21 10.81 انلا إنققل 


14) إحسب ثايت الإنتزان للتفاعل الإنعكاسى الأتى : ,2111 مدا مذاة 

إذا علمت أن الضغوط الجزينية ل البود و الهيدروجين و بوديد الهيدروجين عند الإتتزان هى على الترتيب 0,221 ٠ 0,221 ٠‏ 1,563 ض ج 
لزنا 

تسمه »رمم اا 


و هو حمض الخليك تركيزه ') - 0,5 مولر فى محلوله المافى : 
وميلة + عرقت 
, إحسب 


02( تركن يون الهيتزونيوم فى مخلول الحنمض 


3)_الرقم الهيدروجينى لمحلول الحمض . 
4) الرقم الهيدروكسيلى : 


8 ) إحسب قيمة الأس الهيدروجينى و الهيدروكسيلى لمحلول حمض الهيدرو 
الحل : الحمض القويى مثل حمض الهيدروكلوريك يكون تركيز الحمض يسار 


19) إحسب قيمة الأس الهيدروجينى و الهيدروكسيلى لمحلول هيدروكسيد الصوديوم تركيز ه ( 0,01 مول /لقر ) 
الحل :القلوى القوبى مثل هيدروكسيدالصوديوم يكون تركبز القلوى يساوى تركيز أيون الهيدروكسيل 
أى أن تركيز أيون الهيدروكسيل - 0,01 مول / لتر. 
2- (001) يما - [011 إيما- 
2 


- انم 
4 - ازمم -4ا - الم 


سليمان الحكيم 4 0110710973 


المراجعة النهائية فى_المسائل كيمياء الثانوية العامة 


20) وضح بالحسابات الكيميائية ايهما تكون له قيمة 11م أكبر ؟حمض نيتريك تركيزة 0,2مولر أم حمض كبريثيك 0,2مولر ؟ وماذا تستنتج 


<رنو ب 2 عت إرووراة 
موثر 0,4- 2» 02 - إيوكيةة |2 - 11:1 | 
04د فليم - '0يلة إومة 


:روبد بءزة جه- ورولازر 
موثر نيه - إرماجه|- :1 ] 
7 0,2 هماد |'0يلة زومر تلم 


.1 لحمض النيتريك أكبر من حمض الكبريتيك 


|2)مسالة تريط الثاني والثالث معأ :.. أذيب 10 جم من هيدروكسيد الصوديوم 3011( ( تام الثاين ) فى كمية من الماء 
التكوين نصف لتر إحسب قيمة ال 1711 .( 11-1 . 16 - 0 23 م8 ) 

الحل :+ الحجم باللتر > 0,5 للثر . ٠‏ الكتلة بالجرام - 10 جم . 

الكلة المولية 011ملة - (1 23) +(1 16 ) +(11) - #ياجم . 


التركيز > كتلة (الحجم باللتر « كتلة المول). 
التركيز - 10 +( 0,5 * 40 ) - 0,5 مولر. 
هيدروكسيد قا ن و تركيزه يساوى تركيز أيون ركسيل 
ده د ر كفزوماء ع كه إيساء ع الم 
7 - 3ه-ذا ع زوم -4ا - اام 
2) احسب الضغط الكلي/ 21 مدالة + برولا 
إذا علمت أن الضفوط جين والنشادر عند الإتزان هى على الترتيب ‏ 0,6 ٠ 1 ٠‏ 6 ضاج 


0 - 7 الكلية 


6 ضع - لاا م)+ سص )+ 


23) تم خلط مول من البودمع مول من بن فى اناء حجمة 2 لتر فاذا علمت ان كمية اليود والهبدروجين المتيقية عند الاتزان 


احسب ثابت الاتتزان 


1-5 المعادلة المتزنة. 
صفر امول إلات في بداية التقاعل 
> )| 7 درجة التفكك 
2 5 1 عند المولاث المتبقية 

6اعر8وم 2 
1 2 التركيز عند الاتزان 
١‏ : 5 
08 0 
64 2 15ت للنا 1 
م الما اثلا اسل 0 
ملحوظة/ 08 -2102 ع 202(ع-/) 
04) إذا كانت قيمة الحاصل الأيونى للماء «. - 1 * 10 *' إملأ الفراغات فى ثنى و اسقتقج نوع المحلوا 
50 ] 1 1 نك" انوع المعلول 
1 10 ” . . 
1 0 
[: 
3 7 
]1 لانت لننك] نوع المحلول. 
1 2-0 0 10 حمضي ‏ 
١ 160*112‏ »10 9 حمضي 
3 101 قا »0 َِ قلوى 
4 *10 10 7 متعادل 
أ/ سليمان الحكيم 001100973 


المراجعة النهائية فى_المسائل كيمياء الثانوية العامة 
25 منح رانيام شحيح الدوبان فى الماء حححت ا 6*7 مولر. 


0 ددا 
210 7 2202 
10 8,192 0 ع )زر “مم إد كر 


26) إحسب حاصل الإذابة لملح كلوريد الفضة إذا كانت درجة دويانه تساوى 105 مولر 
5 10 


| © انمعدا 


توحص ترختمصس - 


دس خرت-م1 سرج كرد مدع حزه ب 


الجتة نب ل مايا رن نس 
10-4 >1.ك ع يعر 
و 10 >« 1.8 ع يعر 


مع تفسير 
الاجابة : التفاعل ماص للحرارة لآن العلاقة بين ع3 


3) تركيز 020 


سعط + وار 2)0‏ حححح زياين + زه) 260 
3 مول 


نقص درجة الحرارة يسير التقاعل فى الإتجاه الطردى و بذلك يزيد تركيز غاز ثانى أكسيد الكريون 
عند زيدة تركيز عر ,0 يزيد تركيز المتفاعلات و يقل تركيز لنواتج و يسير التفاعل فى الإتجاه الطردى_وبذلك يزيد تركيز خاز,00© 


المراجعة النهائية فى المسائل كيمياء الثانوية العامة 
38) إذا علمت أن جهود التاكد القيلسية للعتاصر التالية هى 
“لم2 - 0,76 قرلت , وجهد *“1/701ل( - 0,23 قرات وجيد *“ل© / © > - 0.34 فرلت 
1- ارتب العناصر السابقة حب تشاطها الكيمياتي 2 - أيهم أفضل عامل مؤكسد 
3- أى عنصر يختزل أبونات العناصر الاخرى ‏ 4- أقضل خلية جلفانية تتكون من قطب وقطب 


الى 
(1) الخارصين ثم التيكل ثم النحاس . (2) التحاس أفضل عامل مؤكسد ( الأقل فى جهد الأكسده ) 
(3)< الخارصين يختزل النيكل و النحاس . 
(4)_-_أفضل خلية تتكون بين عنصرين يكون الفرق بينهما اكبر ما يمكن و هما عنصرى الخارصين و النحاس _. 
39) رتب الأصناف التالية ترتيبا تصاعديا كعوامل مختزلة 
(1) فلم 762ب مامه تلام 2375 ) تيا / براح 
(2) لايد ابت 00د ال نا 


البوتاسيوم 
4 فولت 


كمية الكهربية بالكولوم ‏ 


؟. مسال نربط الثانى بالرايع. 2 
42) فى عملية التحليل الكهربى لمحلول كلوريد الصوديوم بامرار تيار كهرين شدته 1 أميير المئذة ك0 ساعة . 
0( شب حم زلور انتاء ف نمل ةأرم مر نأ عا تدر 35,45 )2 


2) إذا لزم 20 سم' من حمض الهيدروكلوريك 0.2 مولر لمعايرة 
هيدروكسيد الصوديوم المتكون إذا كان حجم المحلول 0,5 الثر . 
الحل :+ )١‏ الزمن بالثوانى - 0,5 * 60 * ا 
.الكتلة المكافنة > 35,45 1 ح ؤفك 
ن اشدة الثيار « 2 


من المحلول بعد عملية التحليل الكهربى ما هى كتلة. 


0ك 


5000 7 
١‏ المع ووو ا مسي ووو ا 
الكتلة الجزينية للكلور - 2 * 45, 9 حم 0 
عدد المولات - الكتلة المترسبة + الكتلة الجزئيئة . - 1.324 + 70,9 - 20,0186 مول 
الحجم باللتر- عدد المولات * 22,4 - 00186 * 22,4 2 - 0,4 لثراً 


هيلا + اعمار 16 + ازإمدار 
التتركيز *« 10 02 * 20 

الكتلة الجزينية 0[11ول2 - 23 + 16 + 1 - 40 

الكثلة ‏ - التركيز > الحجم بالكتر»__الكتلة المولية 


2) فى التفاعل المتزن التالى : 
"مال + "ممعرتكت 10 + 60011 
اوضح مع التفسير كيف تؤثر التغيرات التائبة على تركيز أيون الاسينات 
1 ا 2-اضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك 3-إضافة قطرات من هيدروكسيد الصوديوم 


1) ينشط لقال فى الاتجادالطردى حسب قاعدة لوشتاييه و يزيد ترك يون الاسيتات . 
2) ينشط التفاعل فى الاتجاه العكسى حسب قاعدة لوشاتلبيه و يقل تركيز أيون الاسيتات . 
3) ينشط التفاعل فى الاتجاه الطردى حسب قاعدة لوشاتلييه و يزيد تركيز أيون الاسيتات . 


غير نقية من الصودا الكاوية كتلتها بخ 6 قى الماء وأكمل المحلول إلى 1 1. فإذا تعادل 535 25 
من هذا المحلول مع -821 18 من محلول حمض كبريقيك تركيزه 2/1 0.1. 


المولية من هيدروكسيد الصوديوم املع 40». 


+ ووكيهكم جل وح 115 + مك2 
ناملا _ ءامل 


0.025 عد يد 


5 


ب #علممعلهم .-. 
1 

0 

التركيز المولارى * كتلة المول 


> مهدي 576 “1 


تحف ديجة 


الحل قد حامر را بور 
د ك للخلية 0,76 + 0,34 > 1,1 فولت 
الإشارة لجهد الخلية موجب 
الرمز الاصطلاحى : 


ق . د . ك > جهد أكسدة الأنود + جهد إختزال الكاثود .. 
> - فتره - 0,76 > -دكل| فولت. 


17) أكتب الرمز الاصطلاحى لخلية جلفانية مكونه من 8 /58“2 و قطب 8#/ “و1 ثم إحسب ق.د.ك لها إذا علمت أن جهد الاختزال 
القياسى لكل من القصدير و الفضة على التوالى - 0,14 فولت و 0.8 فولت على الترتيب ؟ مع كتابة معادلة الأنود والكاثود ؟. 


عدن لعي عاد ممم الذلك يكون الكاثود هو الفضة و الآنود هو القصدير . 


سسا 


ف.د.ك - جهد أكسدة الأنود + جهد أختزال الكاثود - 0 + 0,14 - 0,94 قولت . 


فى المسائل كيمياء الثانوية العامة 


شدة التيار - 20 أمبير . 


111117 الا من ايا 
| 


7 
كمبة العهربية باقر دن > اب الفيريية بنقرارة 905007 98500739351352 0093-2 فزادو ! 


|44] إذا مر تيار كهربى واحد فى محالبل كبريتات التافآس ونيترات الفضة على التوالى وكان وزن النحاس المترسب 0,501 جم. 
احسب كتلة الفضة المترسية علما بان ليميتى للنحاس 318 ولافضة 180 
كتلة النعاس 0 2053 كلة الفضة 
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45) عند مرور تيار كهربى شدته 15 أمبير المد مذو دقيقة فى سعلول انه التكافؤازدادت كتدة الكاثؤة لش" 15 ,لاجم احسب الكتلة الذرية 
الجرامية للقلل ؟ 


أ/ سليمان الحكيم )9و 0010700973 


المراجعة النهانية فى المسائل كيمياء الثانوية العامة 


7)عند مرور تيار كهربى شدته ! أمبير فى مصهور كلوريد الصوديوم تكونت بعد فترة 0,23 جم صوديوم ( 
1) اعد مولات الصوديوم ؟ 2) كمية الكهربية بالفارادي ؟. 3) زمن اجراء التجرية ؟ 
1) عدد المولات - الكثلة المترسية + الكتلة القرية - 0,23 + 23 0,0١‏ مول 
به يعي امار 
لاسر جه ور 
مامه ع بر 
امه دي 


قسية تكبرياء يشزني »36500 


50) عند مرور 1,5 فارادي في محلول كلوريد احد الفلزات ترسب #0,75مول من 
سمه أمصا ‏ عه  -‏ ثم بر 
ام 075 هت عر 
التكافق- 2 مسيغة المركب 


51 ) احسب كمية الكهربية بالفارادي اللازمة لأختزال جميع كاتبونات الهبدروجين الموجودة فى 1+ 
خروو + تبره هج- روكريرج 
)| اسار أبن بع 
كمية الكهربية بالفاردي - عدد مولات الالكتروتات المكنسية - 4 فارادي 


لات *-- مشي اعد حضوو .مول واحد من كل مما يلي 
اسححية 718‏ .. . 


هل مق ب ارومزق سه 5 
غدية الكهريية بلفردي - عدد مولات الالكترونات المكتسية > 5 فارادي عنية شهربية ينيك 22 اقارادي 


0110710973 


01 مم2 * 33 


مح مدع ختين 
يع مه- 202 


الحل 

كمية الكهربية اللازمة لتحرير جرام / ذرة. أ- الفاراداى * التعافؤ 

أ كمية الكهربية اللازمة لتحرير جرام /ذرة كلور 2 1[ * | - |قاراداى - 96500 * | -96500 كولوم 
اكمية الكهربية اللازمة لتحرير مول 2 - عدد مولات الالكترونات المفقودة أو المكتسبة * الفاراداى 

ب - كمية الكهربية اللازمة لتحرير مول كلور - 2 * 18 -2فزراباى- 2« ووكم9 -93000) كولوم 
ج - كمية الكهربية اللازمة لتحرير مول نجائن - 2 * 16 -2 فاراداى -2 * 96500 -193000 كولوم 
اد - كمية الكهربية اللازمة لتحرير مول اسجين ع4 *» 1 - ف4 فاراداى-4 « 96500 -386000 كولوم 


|1 كمية التبار الكهربى اللازمة لنرسيب جراءايذر من الأنومنيوم بناء على التفاعل الناقى 1/ مس “ع3 + ”11 تساوى 
(|) نصف قاراداى. (ب) فاراداق, 30 ففناى (د) 2 قاراداى, 
|2] لثرسيب جرام/ذرة من فلز ثلاثى التكافؤ يلزم مرار كمية من الكهرياء فى محلول أحد أملاحه مقدارها المت 
(أ) 9650 كولوم. (ب) 96500 كولوم. (ج) 189000 كولوم. (د) 289500 كولوس 
|3] كمية التبار الكهربى بالفارادي اللازمة لترسيب مول. من الانومليوم عند التحليل الكهربي لمصهور. ,11,03 تساوى 
(|) نصف فاراداى. (ب) فاراداى. (ج] 3 قزالاي (د) 2 إفاراداى, 
]4] لترسيب 18 جم من الألومنيوم (0127,.,) بالتحليل الكهربى لمدثول ؛لوريد الألومنيوم تحتاج لكمية من الكهربية تساوى ... 
(أ) 0,5 فاراداى. (ب) قاراداى. (ج) 2 قارسى 
|5] لثرسيب 4 جم من فلز الكالسيوم (40 - 0")) لتيجة تحليل مصهور كلوريد الكانسيوم [1867) كهربيا يلزم نمية من الكهربية مقدارها 
(1) 69500 كولوم. (ب) 695 كولوم, (ج) 193 كرلوم (د) لاتواكول 


[6] كثلة عنصر الكالسيوم (40 - 0')) الناتجة من التحلل الكهربى لمصهور الوريد الكانسيوم بامرار 48250 كولوم تساوى ...... 
(ا) 40 جرام, (ب) 20 جرام. ‏ (2 10 جراق (ه) 50 جرام 


| / سليمان الحكيم 01 011070973 


